


L'^DA RADIO - Mod, R S3/RJ u mod. R 53/17 - Mrdie *h 575 a 192 m , cone da 53,5 a 27,3 m e da 1M a 10J5 in. Media fre^ 
i|iiensA 450 kc% 6SA7 CT c 6K7G: 375 V pi., 85 V erh-, 1,65 V caiodo, 6Q7 G: 75 V placca, 6V6GT: 220 V pL* 17S V ech„ 
9,5 V calodo. CT: 22$ V pi., 235 V rutodo. Gorrcnte unodku minima: \2 mA. r II mod. ft 53/17 ha in piu nn invereore rfi tono). 








